82                                          Mehrwellige Strome.
Da hierin v und z ganze Zahlen sind, hat "jedes Kosinusglied den Wert 1.
Fur (^ + tt) — 0, n, 2n, 3n usf . wird also jedes Kosinusglied 1 , und die mit | multiplizierte Summe der n Glieder ist'n/2.
Hiermit erhalt man die Amplituden ax(W) und 6X(W) nach Gl. 99 und 100
<&x(n) = —    j     sn *x === a* - «n~x
(103)
(104)
Man sieht, daB jede bei der Analyse erhaltene Amplitude Oberwellen enthalt, deren Ordnung um so hotter 1st, je groBer die Zahl der Teilpunkte n ist.
Bestimmt man z. B. die Grundwelle mit n — 13 Teilpunkton, so sind in dem Resultat auch noch die 17. und 19., die 37. und 35. usf. Oberwelle enthalten. Die Bestimmung der 7. Oberwelle enthalt auch die 11. und 25. usw.
Bei symmetrischen Kurven, die nach S. 76 nur ungerade Oberwellen enthalten, geniigt die Summation iiber erne Halbwelle. Ist jetzt n die Zahl der Teilpunkte der Halbwelle, so ist
(n) = -     / y sin x a?    ......   (99 a)
2
(lOOa)
n
Jede Summe hat n Glieder. Fur y ist wieder der Wert Gl. 101 einzusetzen. (i + «) sind jetzt stets gerade Zahlen. Die Sinus-reihen fallen wieder fort. Die Kosinusreihen haben jetzt, abgesehen vom Vorzeichen, die Form
i r       _    a                    _     I
ut    \_                             Yi                                                       J
Diese Reihe ist Null, auBer wenn
--±^ = 0, n,  2n, 3n, ...
ist.    In  diesen Fallen ist die Summe wieder  —, so daB nun
Ct
— ...+   (103 a) + ...+   (I04a)ktionen wird sie im allgemeinen Null, auBer bei gewissen Werten von (i + x). Ist namlich (1 + ^)==0, so wird
